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De plus en plus frq 

C'est une reaction anormale, inadaptee et 
excessive du systeme immunitaire lors du 
contact de I'organisme avec une substance 
etrangere appelee antigene : allergene ou 
haptene, en cas d'allergie 

On dit mde sensible ou ayant une 
hypersensibilite cutanee(desensibilisation) 



On distingue essentiellement 


Morsures et piqures d'insectes 

Eczema 

urticaire 



Morsures d'insectes 


Lorsqu'une insecte(moustique, tique, 
araignee,...) mord ou pique, le systeme 
immunitaire reagit a son venin ou a tte autre 
substance, et entraine une rougeur, une 
enflure, des demangeaisons ou de la douleur 

TTT : disinfection, antihistaminiques et 
corticoides eventuellement 



